NIUSZ CHRAPCZYNSKI 


słuchacz Politechniki we Lwowie, 


przeżywszy lat 20, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 20 maja 1902 r. 


Ojciec i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który odbędzie się we czwartek dnia 22 maja b. r. o godzinie 4 popołudniu z krypty kościoła 
XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czeionkanıi drukarni Zwiazkowej w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. 


